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Une lu notte astronomique est construite avec les caractéristiques sui¬ 
vantes i distance focale de 1 objectif : 1 ni www.ecoles-rdc.net 

puissance intrinsèque de l'oculaire : 20 dioptries 
Quel est son grossissement quand on la rend al'ocak 1 V 


Faucher, Physique 1 c/lt/iï, page 443, n°3 



